
UNLESS OTHERWISE INDICATED: 
DIODES ARE D662 
CAPACITORS ARE .01 MFD, 100 V, 20% 
RESISTORS ARE I/4W, 5% 
El IS DEC7400f E2 IS DEC74H00 
PIN 7 ON IC s 6ND 
PIN 14 ON IC « 4-5V 
TRANSISTORS ARE DEC4258 
R8 IS A HELITRIM POT I0%-78PR 
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TRANSISTOR & DIODE CONVERSION CHART 
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DEC3009B 


DEC4258 
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DEC65340 
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SAME 


MPS6534 


DEC 


D662 


0664 


EIA 


IN645 


IN3606 


SfllDQID 

EQU I P M ENT 
CORPORATION 

MAVNARD, MASSACHUSETTS 


TITLE 


VARIABLE 
CLOCK M40I 
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NUMBER 

M40I-0-I 
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PRINTED CIRCUIT REV. 


DEC FORM NO. 
DRB 102 
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